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F 行 定規 一 式 」 仕様 書 












































1 発注 者 岩手 県 立 水沢 工業 高等 学校 

2 品名 平行 定規 一 式 

3 数量 41 台 

4 納品 場所 岩手 県 立 水沢 工業 高等 学校 イン テリ ア 科 実習 棟 2 階 「 第 1 製図 実習 室 」 
(岩手 県 奥州 市 水沢 佐倉 河 字 道 下 100-1) 











5 納期 令 和 4 年 10 月 31 日 (月 ) 
6 下記 の 仕様 を 満た す 機器 で ある こと 。 (同等 品 可 ) 































































































































































































































































































































































































数量 
半 細 仕様 は 下記 の 通り 41 台 
: 様 に つい て カタ ログ 記 認 2 
反り スラ イ ドス ケー ル 機 能 

下旬 (は よ 下 41 台 
記 の 仕様 に つい て カタ ログ 記 認 回 

度 も レバ ー 操 作 に より 最適 角 

珈 仕様 は 下記 の 通り 

記 の 仕様 に つい て カタ ログ 記 造 等 は 認 利用 

上 箇 で あり 、 足 乗せ リン グ 機 能 が 付い て いる こと 











者 の 指示 に 従う こと 
g 搬 、 指 定 場所 へ の 設置 、 組 立 及 び 検 査 に 要する 費用 を 契約 金額 に 含 






































、 組 立 に お いて 、 納 品物 品 及び 建物 等 へ 損傷 を 与え た 場合 、 修 理 に 























の 負担 と する こと 
廃棄 物 等 に 関し て は 、 納 品 
速やか に 修理 が で きる メン 

















業者 が 処理 、 清 掃 を 行う こと 


テ ナ ン ス 体制 を 整え 、 授 業 に 支障 が で 














いよ うに する こと 

動作 確認 及び 調整 等 风 品 后 1 年 間 を 機器 の 無償 保証 期間 と する こと 
ペー ッ 配 備 が 8 年 以上 長期 保有 され て いる こと 

ー カ ー の 製図 平行 定規 、 製 図 台 、 製 区 

員 と 打ち 合わ せ の 上 、 操 作 取り 扱い 説明 を 生 


- 様 書 に 定め の な い 事 項 で 疑義 が 生じ し た と き は 、 発 注 者 と 協議 し 、 そ の 指示 
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ぶ 計 | 難 | > 








運搬 する こと 

















1 市 水沢 佐倉 河 字 道 下 100-1 
沢 工業 高等 学校 
- : 0197-24-5155 
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機械 科 実 習 棟 



























































建物 平面 1/500 


材料 加工 実習 65m 
(Q- 5 機械 加工 実習 室 ) 


(イリ 7 科 実 習 棟 ) 
L898—2F] 


製図 実習 ロン 
(Q- 名実 


11.40 ーー 
2.40 
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SH 
1 


.50 十 4.50 
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平成 9 年 度 改修 














木工 組立 実習 室 1 1 3 mf 

(Q- 7 . 組立 実習 室 ) 

NC 室 23m 
(Q- 7 . 組立 実習 室 ) 


ベル ト サ ン ダー 室 14m OP 室 18T 
(9- 5. 機械 加工 実習 室 ) (9-7. 組立 実習 室 ) 





4 150m 
(Q- 5. 機 械 加工 3 








(7 ヵ )7 科 実習 棟 ) 
[3—1F」 


























平成 9 年 度 改修 























